STANISLAWA Z KESLEROW 


GERMANOWA 


przeżywszy lat 22, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 3l-go 
Stycznia 1687 roku. 


W żalu pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, 
który się odbędzie we Środę dnia 2 Lutego o godzinie 3 popołudniu, z domu pod 


l. 6 przy ulicy Krótkiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakłuł pogrzebowy A, Szatrańskiego w krakowie. 


